Welche EU-Länder zählen nicht für das Schengen-Limit von 90/180?
Irland und Zypern liegen in der EU, aber außerhalb des Schengen-Raums: Tage dort zählen nicht auf Ihr Schengen-Limit von 90 Tagen.
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Zwei: Irland und Zypern. Beide sind EU-Mitgliedstaaten außerhalb des Schengen-Raums, sodass Tage in einem der beiden Länder Ihr Schengen-Kontingent von 90 Tagen nicht antasten, und Zypern führt einen eigenen 90/180-Zähler. Schengen 90/180 Counter verfolgt mehrere dieser Limits gleichzeitig, kostenlos auf dem iPhone.
Offenlegung: AppStoryo wird von dem Studio betrieben, das Schengen 90/180 Counter entwickelt. Der folgende Vergleich nutzt öffentlich überprüfbare Kriterien und nennt echte Alternativen.
Welche EU-Länder liegen nicht im Schengen-Raum?
Genau zwei, und die Rechnung ist der schnellste Weg, das zu sehen. Die Europäische Union hat 27 Mitgliedsländer, und 25 davon liegen im Schengen-Raum, womit Irland und Zypern draußen bleiben. Die Länderliste der EU führt Zypern als EU-Mitgliedstaat seit 2004 und Irland als Mitglied seit 1973, ohne jede Zeile zur Schengen-Mitgliedschaft bei einem der beiden Einträge — dieselbe Liste, die Kroatiens Schengen-Beitritt 2023 und Tschechiens 2007 zeigt. EU-Mitgliedschaft und Schengen-Mitgliedschaft sind zwei verschiedene Dinge, und dieses Limit folgt dem zweiten.
Diese Unterscheidung ist die ganze Falle. Reisende planen mit einer gedanklichen EU-Karte, stoßen an die 90-Tage-Decke und sehen nicht, wo die fehlenden Tage geblieben sind. Schengen 90/180 Counter hält die Schengen-Summe getrennt von den Tagen, die zu keiner Schengen-Zählung gehören.
Zählen Tage in Irland auf Ihre 90 Schengen-Tage?
Nein, und die amtlichen Reisehinweise des Vereinigten Königreichs für Irland sagen es in einer Zeile: Irland liegt zwar in der EU, gehört aber nicht zum Schengen-Raum, und die Schengen-Regeln gelten nicht. Zwei Wochen in Dublin lassen Ihren Schengen-Saldo genau dort, wo er war. Dieselbe Seite ergänzt, dass Irland auch außerhalb des Entry/Exit-Systems bleibt, sodass es keinen biometrischen Schengen-Eintrag zum Besuch gibt, den man später abgleichen müsste.
Irland wendet natürlich eigene Einreiseregeln an, und die Erlaubnis, die ein Beamter Ihnen bei der Ankunft erteilt, ist eine andere Sache als Ihr Schengen-Kontingent. Was sie nicht ist: ein Abzug. Nichts, was Sie in Irland verbringen, wird von den 90 abgezogen.
Zählt Zypern, und hat es ein eigenes Limit?
Zypern ist der interessantere Fall, weil die Unabhängigkeit in beide Richtungen gilt. Die britischen Hinweise für Zypern halten fest, dass es nicht zum Schengen-Raum gehört, sodass Besuche in Zypern nicht auf Ihr visumfreies 90-Tage-Limit im Schengen-Raum zählen — und im selben Atemzug, dass Besuche in anderen EU- oder Schengen-Ländern nicht auf Ihr 90-Tage-Limit in Zypern zählen. Zwei Bücher, von denen keines das andere liest.
Zypern ist also kein Freifahrtschein, sondern ein zweiter Zähler. Sie dürfen visumfrei bis zu 90 Tage einreisen, und für mehr als 90 Tage in einem Zeitraum von 180 Tagen müssen Sie sich an die zyprische Hohe Kommission wenden. Bei Überschreitung warnen dieselben Hinweise, dass Sie bei der Ausreise befragt oder auf eine Liste gesetzt werden können, die die nächste Einreise verwehrt.
Welche Länder zählen für das Schengen-Limit von 90/180?
Neunundzwanzig, und vier davon liegen gar nicht in der EU. Die Europäische Kommission hält fest, dass der Schengen-Raum aus 29 Ländern besteht: 25 EU-Mitgliedstaaten plus Island, Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein. Eine Woche in der Schweiz zählt auf dieselben 90 Tage wie eine Woche in Spanien, was alle überrascht, die Länder nach EU-Mitgliedschaft und nicht nach Schengen-Mitgliedschaft sortieren.
Die Liste hat sich außerdem erst kürzlich geändert, sodass noch alte Auskünfte im Umlauf sind. Bulgarien und Rumänien waren die letzten Länder, die beitraten, am 1. Januar 2025, und der britische Leitfaden sagt inzwischen klar, dass Bulgarien die Regeln des Schengen-Raums anwendet. Wenn Ihnen gesagt wurde, zwei Wochen am Schwarzen Meer würden Ihre Schengen-Summe nicht berühren, stimmt das seit Anfang 2025 nicht mehr.
Die Gebietsliste ist damit selbst ein bewegliches Teil, und ein mit der Karte des Vorjahres geplanter Aufenthalt kann mit der diesjährigen eine Überschreitung sein. Schengen 90/180 Counter legt den aktuellen Raum aus 29 Ländern als Grundlage seiner Zählung zugrunde, sodass die Geografie nichts ist, was Sie behalten müssen.
Wie hält man zwei getrennte Limits gleichzeitig auseinander?
Indem man sie von Anfang an als getrennte Summen führt und nicht versucht, eine einzige Zahl hinterher aufzuteilen. Der EU-Leitfaden für Drittstaatsangehörige definiert den Schengen-Kurzaufenthalt als höchstens 90 Tage in einem beliebigen Zeitraum von 180 Tagen in diesen 29 Ländern; Zypern wendet seine eigenen 90 Tage in seinem eigenen 180-Tage-Fenster an. Wer den Frühling in Griechenland und den Herbst in Zypern verbringt, lässt zwei Uhren laufen, die zufällig dieselben Zahlen verwenden. Die App-Store-Beschreibung von Schengen 90/180 Counter benennt die Gestalt dieses Problems in ihrer eigenen Funktionsliste:
Multi-zone overview: Schengen Area, post-Brexit UK (180 days), US ESTA, 183-day tax residency, custom rules
Die meisten Menschen, für die die Schengen-Regel gilt, unterliegen zugleich mindestens einem weiteren Tageslimit, und die Arbeit besteht weniger im Rechnen als darin, nie einen Tag in die falsche Spalte zu buchen. Irland und Zypern sind nur der nächstliegende Fall eines Tages, der woanders hin muss als in die Schengen-Spalte.
Wann ist ein Tageszähler nicht das richtige Werkzeug?
Wenn die Frage die Erlaubnis betrifft und nicht die Tage. Ob Sie überhaupt nach Irland oder Zypern einreisen dürfen, mit welchen Papieren und zu welchem Zweck, entscheiden die Regeln dieser Länder und der Beamte an der Grenze. Ein Zähler, der diese Tage korrekt ausschließt, hat dazu weiterhin nichts zu sagen.
Es ist auch das falsche Werkzeug, sobald Ihr Aufenthalt kein Kurzaufenthalt mehr ist. Tage mit Aufenthaltstitel oder nationalem Langzeitvisum fallen ganz aus der 90/180-Zählung heraus, und keine App kann diesen Kategorienwechsel aus Ihren Daten erkennen. Nahe an einer Grenze, auf die es ankommt, holen Sie die Bestätigung beim Konsulat.
Welche App sollten Sie tatsächlich nutzen?
Wählen Sie Country Days Tracker: Bounded, wenn Sie den am meisten bewerteten Tracker hier wollen
	347 Bewertungen bei einem Durchschnitt von 4,6 auf der App-Store-Seite, die einzige App in diesem Vergleich mit einer Bewertungsbasis dieser Größe
	zuletzt am 7. Oktober 2026 aktualisiert, also aktiv gepflegt
	verlangt iOS 18.0, die höchste Anforderung der vier, und die Seite bietet nur Englisch

Wählen Sie Nomad Tracker: Schengen Visa, wenn Sie die zuletzt aktualisierte Option wollen
	Version 3.13.3, veröffentlicht am 13. Oktober 2026 — der frischeste Build der vier
	in 6 Sprachen gelistet und für Reisende gedacht, die mehrere Länder gleichzeitig verfolgen
	61,4 MB und iOS 17.1, womit ältere iPhones ausgeschlossen sind

Wählen Sie Schengen IO: 90/180 Calculator, wenn Sie den kleinsten Download wollen
	14,9 MB, etwa ein Zehntel der Größe der größten App in diesem Vergleich
	in 10 Sprachen gelistet und kostenlos, mit Version 1.73 vom 24. August 2026
	verlangt iOS 17.6, und die Seite trägt noch keine Bewertungen

Wählen Sie Schengen 90/180 Counter, wenn Sie mehr als ein Limit verfolgen oder ein älteres iPhone nutzen
	läuft auf iOS 13.0, der niedrigsten Anforderung der vier, und deckt damit iPhones ab, auf denen die anderen drei sich nicht installieren lassen
	44 Sprachen auf der App-Store-Seite gelistet, gegenüber 10, 6 und 1 bei den anderen
	22,0 MB, und es führt den Schengen-Raum, eine britische 180-Tage-Summe und eine Steuerresidenz-Zählung von 183 Tagen als getrennte Bücher
	kostenlos auf dem iPhone, offline und ohne Konto: Schengen 90/180 Counter im App Store.

Fragen, die Reisende wirklich zu EU-Tagen und Schengen-Tagen stellen
Zählen Tage in Irland für das Schengen-Limit von 90/180?
Nein. Die amtlichen Reisehinweise des Vereinigten Königreichs für Irland halten fest, dass Irland in der EU, aber nicht im Schengen-Raum liegt und die Schengen-Regeln nicht gelten, sodass zwei Wochen in Dublin Ihren Saldo unberührt lassen.
Zählt in Zypern verbrachte Zeit auf meine Schengen-Tage?
Nein. Die amtlichen Hinweise für Zypern sagen, dass Besuche dort nicht auf Ihr visumfreies 90-Tage-Limit im Schengen-Raum zählen. Umgekehrt gilt dasselbe: Schengen- oder andere EU-Tage zählen nicht auf das zyprische Limit.
Zählen Bulgarien und Rumänien noch getrennt?
Nicht mehr. Sie waren die letzten beiden Länder, die dem Schengen-Raum beitraten, am 1. Januar 2025, und der britische Leitfaden sagt heute klar, dass Bulgarien die Schengen-Regeln anwendet, sodass diese Tage mitzählen.
Liegt Kroatien im Schengen-Raum?
Ja. Die Länderliste der EU führt Kroatien seit 2023 als Mitglied des Schengen-Raums, sodass kroatische Tage auf dieselben 90 zählen wie französische, deutsche oder italienische, obwohl das Land der EU erst 2013 beitrat.
Zählen Tage in der Schweiz, obwohl sie nicht in der EU ist?
Ja. Die Schweiz ist eines der vier Nicht-EU-Mitgliedsländer des Schengen-Raums, neben Island, Norwegen und Liechtenstein, sodass Schweizer Tage genauso auf die 90 zählen wie Tage in einem EU-Mitglied des Raums.
Erfasst das Entry/Exit-System einen Aufenthalt in Irland?
Nein. Die britischen Hinweise für Irland halten fest, dass das Land außerhalb des Schengen-Raums liegt und daher nicht vom Entry/Exit-System betroffen ist, sodass bei der Reise dorthin kein biometrischer Eintrag entsteht.
Brauche ich ETIAS, bevor ich in den Schengen-Raum reise?
Noch nicht. Die Europäische Kommission hält fest, dass ETIAS nicht in Betrieb ist und derzeit keine Anträge auf Reisegenehmigung erhoben werden, und dass sie den genauen Starttermin vorab bekannt geben wird.
Kann ich meine Schengen-Uhr zurücksetzen, indem ich Zeit in Irland oder Zypern verbringe?
Nein. Tage außerhalb des Raums werden einfach nicht gezählt; sie geben keine bereits verbrauchten Tage zurück. Ihre Schengen-Summe sinkt nur, wenn alte Tage aus dem rollenden 180-Tage-Fenster fallen, wo auch immer Sie warten.
Kurz gefasst: Zählen Sie Schengen-Tage über die 29 Länder, halten Sie Irland und Zypern aus dieser Summe heraus, und geben Sie Zypern ein eigenes Buch. Schengen 90/180 Counter ist kostenlos auf dem iPhone; der Rechner der Europäischen Kommission entscheidet jede Unstimmigkeit.
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